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(j) £>>uji 

1- (1 Punkt fur die richtige Antwort (A) oder (B) 

(A) Vanadium 

(B) Interstitielle Legierung 

2- (1 Punkt fur die richtige Antwort (A) oder (B) 

(a) 2 HBr + H 2 S0 4 2H 2 0 + S0 2 +Br 2 

(b) - Na 2 S0 4 + (CH 3 COO) 2 Pb 2CH 3 C00Na+PbS0 4 

3- (1 Punkt fur die richtige Antwort (A) oder (B) 

(a) Je groBer die Anzahl der reagierenden Molektile, (d.h. je hoher 
die Konzentration) ist, desto groBer ist die Wahrscheinlichkeit 
der Kollision und das fiihrt zur Erhohung der chemischen 
Reaktion. 

(b) Die Ionisation von Essigsaure wird durch die Verdiinnung 
zunimmt, denn Essigsaure ist eine schwache Elektrolyt. 

4- (1 Punkt) 

Sie sind Reaktionen, wodurch ein wenig loslich 
Zusammensetzungen produziert werden 
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(j) ✓'-x 

- (V) 

5-(b) alkalisch(l Punkt) 


6- (1 Punkt) 


ca 


v 2 o 5 


COOH 


2 fO> 30, 2 LO> 2H o 


7- Erstens: Die Strukturformel der Acetalaldehyd (1 Punkt) 


H O 

I li 

H-C-C-H 

l 

H 

Zweitens: die Strukturformel von Poly Hydroxyd Aldehyd: 

(1 Punkt) 
O 

li 

C-H 
(CH OH) 4 

ch 2 oh 
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(j) £>>UJl /~N 


8- (2 Punkte) 


Vergleichspunkte 

Alkoholen 

Phenolen 

Die Lackmuswirkung - 

‘/incutral 

Asauer 

Die Reaktion mit Halogens - 

reagiert und bildet 

A keine Reaktion 

Saure 

A Alkylhalogenide 


9- (2 Punkte) 

Erstens: Die elektromotorische Kraft ist groBer geworden, 

weil das Oxidationspotenzial der Mg groBer als das 
Oxidationspotenzial des Zinks ist. (Weil Mgaktiver als Zink 
ist) e/2) 

Zweitens: Die Reaktion hort auf, 

wegen des Aufhorens des Oxidation- und des 
Reduktionspotenzial. (Oder wegen der groBen Konzentration 
der positiven Ionen und der negativen Ionen (V 2 Punkt) 
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(j) 

10- (1 Punkt) 

(A) Sekundar Zelle 

(B) die Elektrolysen 

11- (1 Punkt) 


Durch Beifugung von Eisen- 
(Ill)-Chlorid zu den beiden 

Ammonium 

Thiocyanat 

Ammoniums 

Hydroid 

erscheint eine Blut- 
rot Farbe 

x / 2 

bildet ein braunroter 
Niederschlag V 2 




12- Nummer (d) 2. 07(1 Punkt) 

13- 2-Phenyl, 2- Methyl Butan(l Punkt) 

14- (1 Punkt) 



H 

CH -C-OH 

3 i 

CH, 


[Q](KMn0 4 ) 

H,SO, 


ch 3 

CH, 


\ 


/ 


C= O + HO 
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-- © - 

15- (1 Punkt) 

Wegen der Anderung der Wasserstoffionen-Konzentration in 
der Losung oder durch Anderung des potentiellen Drucks des 
Wasserstoffgases oder durch beides. (1 Punkt) 


16- (2 Punkte fur A oder B) 


(A) 3C 2 H 2 


(1 Punkt) 


® +H 2 S0 4 k,l »- • J3 H + H 2 0 (1 Punkt) 


(B) H-C = C - H + HBr 


H N / H 

r=r + HBr 

H / © Br 


H x / H 

c= c 

H / \ Br 

(1 Punkt) 

H H 

-- H- C - C - Br 

i i 

H Br 

(1 Punkt) 


17- (2 Punkte) 


Fe CO. 


- FeO + CO. 


4Fe 0+ O. 


- 2Fe 2 0 3 


(1 Punkt) 
(1 Punkt) 
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(j) £>>uji 


18- (2 Punkte) 

Die Masse des Kristallisationswassers = 5.41 - 3.25 = 2.16 Gramm 14 
Die Anzahl der Mole : 3 25 14 

18 152 

Der Prozentsatz der Molekiile —— : 14 

0.02 0.02 

Der Anzahl der Molekiile 6:1 14 

♦♦ ** 9 - 9 - 

ij\ jl 
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(j) 

19- (1 Punkt fiir die richtige Antwort (A) oder (B) 

(A) Massenwirkungsgesetze 

(B) Aktivierte Molekiile 

20- ( 1 Punkt fiir die richtige Antwort (A) oder (B) 

, ^ T _ hoher als _ _ „ TT _ 

(A)2Fe (OH) 3 S 2 - 0Q o c ► Fe 2° 3 + 3H 2 ° 




COO 

coo 



A 

in Abwesenheit 
von Luft 


FeO + CO + C0 2 


21-Punkt fiir die richtige Antwort (A) oder (B) 


Das Kalsiumion durch Beifiigung von Ammonium-Carbonat- 


Losung 


CaCl 2 + (NH 4 ) 2 C0 3 

-. 2 NH 4 C1 + CaC0 3 


Das Phosphation durch Beifiigung von Bariumchlorid-Losung 
2Na 3 P0 4 + 3BaCl ? -ft Ba 3 (P0 4 ) 2 + 6 NaCl 

22- Fehling-Losung wird verwendet, um Glukose zu entdecken, 
indem seine blaue Farbe in orange Farbe verwandelt wird. 


(1 Punkt) 
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(j) 

23- (A) Dichloro- Diphenyl, Trichloroethan (1 Punkt) 

24- CH 3 COONa + H 2 0 CH 3 COOH + Na + + oH~ (1 Punkt) 

25- Erstens: Der groBte Wert der elektromotorischen Kraft = 

die Oxidationspotenzial der Anode + die Reduktionspotenzial 
der Kathode (V 2 ) 

2.7+ 1.36= 4.06 Volt (V 2 ) 

Zweitens: Der symbolische Fachbegriff der Zelle, die die groBte 
Leitung der EMf gibt, ist: 

2Na/ 2Na + // 2Cf / Cl 2 ( 1 Punkt) 

26- (2Punkte) 

Die Strukturformel des Esters (B) ist 
O H 

QH - C- O - C- H 

o J 

I 

H 

O O 

ii ii 

QH -C- 0 - CR + NR-. CR - C - NR + CR OH 

oj 3 3 oj 13 
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(j) ✓'-x 

--(!)- 

27-(2 Punkte) 

9 ptr 15Q Q ‘'C_^ p it , ou 

^ *4 blitzes Abkiihlen ^2 1 2 ' A 2(g) 


H-C = C-H + H 2 0 ^ToZc - CH 3 CHQ 
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(j) £>>uji 

28- (1 Punkt fur die richtige Antwort (A) oder (B) 

(A) Der Urin 

(B) 1,1,1 - Trichloroethan 

29- Nummer (c) 2 ' Bromopropan (1 Punkt) 

30- Um die Komponente der Substanz zu erfahren, damit man 
die beste Methode der quantitativen Analyse auswahlen. 



(1 Punkt) 

31- Nummer (A)(l Punkt) 

32- (1 Punkt) 

Fe 2 0 3 + 3H 2 S0 4 Fe 2 (S0 4 ) 3+ 3H 2 0 

33- Die Erhohung der Temperaturkraftftihrt zu, dass die 
Reaktion in die Hinrichtung geht. (d.h. So 3 lost sich mehr auf. 

(1 Punkt) 
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(j) ✓'-x 

--(ii)— 

34- (2 Punkte) fur die richtige Antwort (A) oder (B) 

(A) 


O 

II 

C-OH O 

QH + HO - C -CH 3 

Salizylsaure 



O 

C- OH 

9 +H 2 0 (l Punkt) 

O- C- CH. 


Aspirin 

AcetylSalizylsaure 


1- Aspirin reduziert die Kopfschmerzen und Temperaturen. 

2- Es reduziert die Blutgerinnung und verhindert die Herzkrisen. 
(Nur eine Verwendung 1 Punkt) 

(B) 

cn 2 - oh H so, 9 H 2 - n °2 

CH - OH + 3HNO, CH - O- NO, + 3H 2 0 

CH,- OH CH, - O- NO, 

(1 Punkt) 

1- Es wird bei der Zubereitung von explosivem Stoff verwendet. 

2- Es wird auch verwendet, um die Arterien bei der Behandlung 
des Herzproblems zu erweitern.(nur eine Verwendung) 

(1 Punkt) 
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(j) £>>uti 


35-(1 Punkt) 



Masse der ausgefallten Substanz 04) Aquivalentsmasse 04) 


Masse der ausgefallten Substanz (B) 
1 63.5-H2 


Aquivalentsmasse (B) 


(1 Punkt) 


Silbermasse 

Silbermasse 


108 

2X1X108 

63.5 


= 3.4 Gramm 


( 1 Punkt) 


Eine andere Moglichkeit bei der Berechnung der Elektrizitatsmenge von Kupfer 
2X96500X1 = 3Q39 3 Kolom (1 p unkt) 


63.5 


Masse der ausgefallte Substanz X96500 


Elektrizitatsmenge = 

Aquivalentsmasse 

„... Elektrizitatsmengexaquivalente Masse 3039,3x108 

••• Silbermasse =- 


96500 


96500 


- 3,4 Gramm (1 Punkt) 


36- ( 2 Punkte ) 

Erstens: Beim Hinzugeben der verdiinnten Salzsaure zu 
der Legierung wird die Saure mit dem Eisen und nicht mit 
dem Kupfer reagiert. Das Kupfer wird ausgefallen und durch 
Filtration isoliert. (1 Punkt) 

Zweitens: eine Wichtigkeit der chemischen Analyse im 
Umweltbereich: 

Identifizierung und Messung der schadlichen 
Umweltschadstoffe im Wasser und in den Lebensmitteln. 

Identifizierung des Prozentsatzes der Gase No,No 2 ,So 2 ,Co in 
derLuft. (1 Punkt) 
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(j) £>>UJl /^\ 

- — - fe) - 

37-(l Punkt fur die richtige Antwort (A) oder (B) 

(A) die Jodid- Anion (I) (Vi) 

(B) Die chemische Formel des Niederschlags ist (Agl) (Vi) 

die Bromid- Anion (Br) (V 2 ) 

Die chemische Formel des Niederschlags ist (AgBr) (Vi) 


38- (1 Punkt) 

Magnesium wird als opfernde Elektrode, die das Eisen vor 
Verrostung schiitzt. 

Oder es bildet eine galvanische Zelle Magnesium (Anode)und 

Eisen(Kathode). Somit wird das Magnesium zuerst anstelle von 
Eisen korrodiert. 

39- (1 Punkt) Zn° + HgO —► ZnO-i- Hg° 

40- Wegen der relativ konstantender Atomradien dieser Gruppe. 

( 1 Punkt) 
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(j) 

41- Das Titan- Ion (Ti + 4) ist farblos und diamagnetisch, weil es 

keine Elektronen in 3d vorhanden sind (leer). (1 Punkt) 

42- Das Ionen- Produkt des Wassers (Kw) ist die Resultante der 

Multiplikation der Konzentration vom Wasserstoffion mit der 
Konzentration von Hydroxydlion. Es ist ein konstanter Wert, 
der 1x10' 14 gleich ist. (1 Punkt) 



43- 2 Punkte fur A oder B 

CuCr0 4 

(A) CH 3 COOH+ 2H 2 - 20 ^ > CH 3 CH 2 OH+ H 2 0 


H 2 S0 4 

2C 2 HSOH conc / 140 'c’ 


(1 Punkt) 


C, H - O- C, H + H„0 


Cu Cr O, 

(B) CH 3 COOH + 2H 2 200°C 


(1 Punkt) 

ch 3 ch 2 o+ h 2 o 


ch 3 ch 2 o 


H 2 S0 4 /konz 


180°C 




c = c 



+ h 2 o 


(1 Punkt) 

(1 Punkt) 
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(j) 


44-(2 Punkte) 


Monomer 

Handelsname 

Art der 

Polymerisation 

Eigenschaft 

Verwendung 

Chloroethen 

Poly-Vinyl- 
chlorid (PVC) 

e/4 

Additionspoly- 

mersation 

TO 

Starr und 
hart oder 
sanft 

TO 

Drainage- 
Rohr-Plastik, 
Rohr- Schu- 
he- Schlau- 
che- Elektri- 
sche Drahte, 
Boden Insu- 
latoren- Ole 
Flaschen !/2 



45- Kc 


[CO] [HJ 3 

[chj 


[0.08] [0.04] 3 _ 
[ 1 . 2 ] 


0.0426 


(1 Punkt) 

(>/ 2 ) 

(>/ 2 ) 



(2 Punkte) 


r»iv/r>n g-^-aij-oU a.ij.bjj g.Jujj.j 
















